ROZKAZ KOMENDY MIASTA Nr.22. 
Kraków, dnia 24.listopada 1918, | 


25./11,Kap.Izydor KUNCEWICZ,Stacya zborna dla ofic. | Insp.garn — 


(Kancelarya:ul.Loretańska 16), 


, Wartę główną na ratuszu zaci a jutro dnia | Punkt 1.” 
25./11,Szkoła Podchorążych. RES PRAC) 
Roa 2 SERA PPL | Warta giowna, 


W mysl CAR Intendantury P.K.V. Punkt 2. 
w Krakowie L.1798 z dnia 20./11.b.r.stosownie dò |" 
rozkazu Komendy miasta Nr.15 z dnia 17./11.b.r., Wymiar opału 
punkt 6 zarządza się: a kwater, 
dla zbiorowych kwąter oficerskich ,utrzymy- 
wanych kosztem rządu,nalezy tak światła jak i opału 
dostarczać w naturze (nafta 1.28 el), ; 
, ` Dla przepisowych izb zoznierskich zaliczać 
nalezy opału dziennie: 
. m) 11 kg drzewa na izbę o 1 oknie 
4n n " LJ 
H 


Ą l4 + A pr o £ oknach, 
0 
24" "1 n m» g4 "i więcej. 


Stacya zborna dla EE edt zna ie alọ | Punkt 3. 
przy ul,Kanonicząj 1.16 (parter na lewo).Wszystkich| m 
SASA CZ powrócić do ojczyzny ARETY: AG Stacya zborna 
Chorwatów i Słoweńców należy tam skierować  Dez dla Jugosła- 
względu na to,czy są osobami wojskowemi, (jencami) wian. 
nowanemi przez były rząd austr,) 

`- Do Stacyi zbornej dla Jugosławian (ul.Kano-| Punkt s. 
nicza 16,parteż na lewo), przydziela = plutonowego +, 
Hę r owi t z a Władysława ze Sądu Brygady oraz Przydział. 
1 żołnierza jako ordynansa którego wyznaczy Stacya 
zborna dla żołnierzy, , 
Wykonanie należy Komendzie miasta zamel- 


+ 


dować, 
„, Elektrownia miejska z dniem 1.września br, | Punkt 5. 
poo cnai a SCE? prae elektrycznego za Kw, godz, 0 
dla ię ła na O h, a dla przeniesienia siły RRwy ZEL EWAĄ 
. 4 ceny prądu 
. Wóbeę powyzszych cen obecnie ustąlonych, „I ele tr. * 
jakotez prawdopodobieństwa dalszej podwyżki kosztów 
pżądu i gazu jest wskazanem o ile ai słuzbowe 
na to zezżwolą zaprowadzić we wszygtkich biurach 
wojskowych urzędowanie tego rodzaju ar uzyskać 
mozliwie największą oszczędność swiatła sztucznego. 
W wypadkach koniecźnych w porze wieczornej uzywać 
raczej światła gazowego względnie nąitowego, 
Z powyzszych powodów | re dla Draku 
odpowiednich materyałów instalacyjnych i ludzi do 
tego fachowo wykształconych pa ządania nawę” 
urządzeń elektrycznych w całych objektach wojsko- 
wych lub też w ich czesciach zajętych przez biura 
wojskowe możliwie ograniczyć gdyż ponadto zły ma- 
teryał zastępczy instalacyjny nie ara zadnej gwa- 
rancyi dobrego funkcyonowania oswietlenia elektr., 
a wysokie koszta hig stoja w. zanai proporcyi do 
korzyści z instalacyi ,któfe po nastaniu normalnych 
warunków musiażyby byc. przerobiona, „ s 
Jutro o A i przedpożadn en rt Punkt 6, 
ze szpitąla garnizonowego nastepujące pog ; 
- Poin Tana STRZESONSKIEGO. > i Pogrzeby, 
leg. Kazimierza MAJERSKIEGO, 


o 9a.p.pl, 
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"  Martinowia Filipa BLERUTI 
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Komendant miasta: 
' 


ADR, 
= | | 
zt Hdd, 
Ogżoszenia: : 
W drodze samochodem przez i m OKW © 


bisrzyn, Skotniki Borek fałęcki ,zwierzynieć i Dąbi 

zginęła szabla oficurska, kawaleryjska ze srebrnym 

cemblakiem, AE 
Znalazca zechce ze wynagrodzeniem złożyć ją 

w Komendzie placu w Biurze kwaterunkosem. l 
Konsum gażystów i Żon.zaw,podoficeróg załogi 

krakowskiej pp niniejszem sworch członków by 

w czasie do 50.0.m,zgtosili się osobiście w kancele-. 

ryi Zarządu w godz, uľřzędowych między GOdZ.8 a 1 w peł. 

celem dokonania przeglądu legitymacyi, 


=> sy R ze A DA W WE M A M M Me dA 0O 


| 
| 
! Centralne Biuro Wydawnictw przy kr" L. 
| 20 (parter, y podwórzu na prawo) ma na składzie M 
większą ilośc egzemplarzy „Przepisów obowiązujących 
w Wojsku Polskisn" a to: musztra piechoty, - odo- 
wiązki podoficerów, „ regul.musztry karap,masz,, | 
PSIE AR u umundurowaniu óraz inne, Nalezy nabywać 
ylko nowe wydania 2 rozy 1917 1 1918, . 
Tam równieź zakupić można przepisane dla 
| Armii polskiej dysiynkcye ollcerskia. 
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